
	 O Nascimento de Tobi

	 

	Tobi nasceu em uma pequena cidade no interior do Brasil. Sua mãe, uma Chihuahua chamada Lola, era muito carinhosa e cuidadosa com seus filhotes. Tobi era o menor dos seus irmãos, mas também o mais agitado e curioso.

	
	 

	 

	Desde pequeno, Tobi gostava de explorar o mundo ao seu redor. Ele pulava e corria pelo quintal da casa onde morava com sua mãe e irmãos, sempre procurando algo novo para descobrir. Seus irmãos eram mais calmos e preferiam ficar perto da mãe, mas Tobi não conseguia ficar parado por muito tempo.

	 

	Um dia, Tobi decidiu que queria sair da casa e explorar o mundo além do quintal. Ele pulou a cerca e correu pela rua, sem rumo certo. Ele viu crianças brincando em um parque e correu para lá, ansioso para fazer novos amigos.

	
	 

	 

	As crianças ficaram encantadas com o cachorrinho pequeno e brincalhão, e logo Tobi se tornou um dos mascotes do parque. Ele passava o dia correndo, pulando e brincando com as crianças, sempre com uma energia inesgotável.

	 

	Um dia, enquanto brincava no parque, Tobi se afastou um pouco e acabou se perdendo. Ele latia e latia, mas ninguém parecia ouvir. Ele caminhou por horas até que encontrou um senhor muito gentil que o acolheu em sua casa. O senhor cuidou de Tobi e o alimentou até que a família de Tobi o encontrou.

	
	 

	 

	Quando Tobi voltou para casa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

